inzynier 


przeżywszy lat 78, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 1-20 marca 1927 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 1 przy ulicy Sobieskiego na cmtenarz rakowicki na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi we czwartek dnia 3-go b. m. o godzinie 3-ciej po południu, na który-to smutny obrzęd stroskany 
brat i siostra zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 4 b. m. o godz. و9‎ rano w kościele 00. Zmartwychwstańców przy ul. Łobzowskiej. 


— | ma - m 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ Jana Wolnego DRUKARNIA ZWIAZKOWA W 7۶8 
w Krekewie plac Szczepański L 2 


PSP nD 2e aa: : 
zania شی یہ کچھ‎ 


